Schematisch overzicht inwerkingtreding in Pensioenwet 


A: betreft artikel 7 

onderwerp: schriftelijke of elektronische 
verstrekkinq van informatie door werkqever 

1 juli 2015 

B: betreft artikel 21 

onderwerp: informatie over de pensioenregeling 
en melding van wijziqingen 

1 juli 2016 

C: betreft artikel 38 
onderwerp: UPO deelnemers 

1 januari 2016 

D: betreft artikel 39 

onderwerp: informatie bij beëindiging 

deelneming 

1 januari 2016 

E: betreft artikel 40 

onderwerp: UPO gewezen deelnemers 

1 januari 2017 

F: betreft artikel 41 

onderwerp: informatie bij scheidinq 

1 januari 2016 

G: betreft artikel 42 
onderwerp: UPO qewezen partners 

1 januari 2017 

H: betreft artikel 43 

onderwerp: informatie voorafgaand en bij 
pensioeninqanq 

1 januari 2016 

I: betreft artikel 44 
onderwerp: UPO gepensioneerden 

1 januari 2017 

J: betreft artikel 45 

onderwerp: informatie over vrijwillige 

pensioenreqelinq 

1 juli 2016 

Ja: betreft artikel 45a 
onderwerp: technische wijziqinq 

1 juli 2015 

K: betreft artikel 46 
onderwerp: informatie op verzoek 

1 juli 2016 

L: betreft artikel 46a 

onderwerp: beschikbare informatie op website 

lid 1 en 2: 1 juli 2016 voor deelnemers 
lid 1 en 2: voor overige groepen: 1 juli 2017 
lid 3, 4, 5: 1 juli 2016 

M: betreft artikel 48, lid 1, 2, en 3 
onderwerp: algemene eisen aan 
informatieverstrekking 

1 juli 2015 

M: betreft artikel 48, lid 4 en 5 
onderwerp: verstrekking door middel van UPO 

voor deelnemers: 1 januari 2016 (conform 
artikel 38) 

voor overige groepen: 1 januari 2017 (conform 
artikel 40, 42, 44) 

N: betreft artikel 49 

onderwerp: informatie elektronisch of 

schriftelijk 

1 juli 2015 

0: betreft artikel 51 
onderwerp: pensioenregister 

1 juli 2015 

Fasering van uitbreiding pensioenregister is 
opqenomen in amvb pensioencommunicatie 

Oa: betreft artikel 71 

onderwerp waardeoverdracht nettopensioen 

1 januari 2015 (terugwerkende kracht) 

Ob: betreft artikel 75 
onderwerp: technische wijziqing 

1 januari 2015 (terugwerkende kracht) 

P: betreft artikel 95 

onderwerp: 2 technische wijziqingen 

lid 1: 1 juli 2016 
lid 2: 1 juli 2015 

Q: betreft artikel 204 

onderwerp: bevoegdheid DNBtot publicatie 
statistische gegevens individuele fondsen 

1 juli 2015 

R: betreft artikel 220a 

Onderwerp: bij KB start bepalen van ingroei 
pensioengerechtigden in pensioenreqister 

1 juli 2015 

Artikel IIA: Onderwerp: verplichting tot 3 
pensioenbedragen geldt vanaf tijdstip bij KB te 
bepalen 

1 juli 2015 of treedt dit nog niet in werking? 




Schematisch overzicht inwerkingtreding in Wet verplichte beroepspensioenregeling 


A: betreft artikel 48 
onderwerp: informatie over de 
beroepspensioenreqelinq 

1 juli 2016 

B: betreft artikel 49 
onderwerp: UPO deelnemers 

1 januari 2016 

C: betreft artikel 50 

onderwerp: informatie bij beëindiging 

deelneminq 

1 januari 2016 

D: betreft artikel 51 

onderwerp: UPO qewezen deelnemers 

1 januari 2017 

E: betreft artikel 52 

onderwerp: informatie bij scheidinq 

1 januari 2016 

F: betreft artikel 53 
onderwerp: UPO gewezen partners 

1 januari 2017 

G: betreft artikel 54 

onderwerp: informatie voorafgaand en bij 
pensioeninqanq 

1 januari 2016 

H: betreft artikel 55 
onderwerp: UPO gepensioneerden 

1 januari 2017 

I: betreft artikel 56 

onderwerp: informatie over vrijwillige 

pensioenreqelinq 

1 juli 2016 

Ia: betreft artikel 56a 
onderwerp: technische wijziqinq 

1 juli 2015 

J: betreft artikel 57 
onderwerp: informatie op verzoek 

1 juli 2016 

K: betreft artikel 57a 

onderwerp: beschikbare informatie op website 

lid 1 en 2: 1 juli 2016 voor deelnemers 
lid 1 en 2: voor overige groepen: 1 juli 2017 
lid 3, 4, 5: 1 juli 2016 

L: betreft artikel 59, lid 1, 2, en 3 
onderwerp: algemene eisen aan 
informatieverstrekking 

1 juli 2015 

L: betreft artikel 59, lid 4 en 5 

onderwerp: verstrekking door middel van UPO 

voor deelnemers: 1 januari 2016 (conform 
artikel 49) 

voor overige groepen: 1 januari 2017 (conform 
artikel 51, 53, 55) 

M: betreft artikel 60 

onderwerp: informatie elektronisch of 

schriftelijk 

1 juli 2015 

N: betreft artikel 62 
onderwerp: pensioenregister 

1 juli 2015 

Fasering van uitbreiding pensioenregister is 
opgenomen in amvb pensioencommunicatie 

Na: betreft artikel 82 

onderwerp waardeoverdracht nettopensioen 

1 januari 2015 (terugwerkende kracht) 

Nb: betreft artikel 86 
onderwerp: technische wijziqinq 

1 januari 2015 (terugwerkende kracht) 

0: betreft artikel 103 
onderwerp: 2 technische wijziqinqen 

lid 1: 1 juli 2016 
lid 2: 1 juli 2015 

P: betreft artikel 198 

onderwerp: bevoegdheid DNBtot publicatie 
statistische gegevens individuele fondsen 

1 juli 2015 

Q: betreft artikel 214 

Onderwerp: bij KB start bepalen van ingroei 
pensioengerechtigden in pensioenreqister 

1 juli 2015 

Artikel IIA: Onderwerp: verplichting tot 3 
pensioenbedragen geldt vanaf tijdstip bij KB te 
bepalen 

1 juli 2015 




Schematisch overzicht inwerkingtreding in Besluit PW en WvB 


A: betreft opschrift van hoofdstuk 2 

1 juli 2016 

B: betreft artikel 2 

onderwerp: informatie over de pensioenreqelinq 

1 juli 2016 

C: betreft artikel 3 
onderwerp: technische wiiziqinq 

1 juli 2016 

D: betreft artikel 4 

onderwerp: informatie over toeslaqverleninq 

1 januari 2016 

E: betreft artikel 5 

onderwerp: informatie over verminderinq 

1 januari 2016 

F: betreft artikel 6 
onderwerp: technische wiiziqinq 

1 juli 2015 

G: betreft artikel 7a 

onderwerp: informatie voorafgaand en bij 
pensioeninqanq 

1 januari 2016 

H: betreft artikel 8 

onderwerp: informatie over vrijwillige 
pensioenreqelinq 

1 juli 2016 

I: betreft artikel 9 

onderwerp: informatie op verzoek over 
reqlementair te bereiken pensioenaanspraken 

1 juli 2016 

J: betreft artikel 9a 

onderwerp: overiqe informatie op verzoek 

1 juli 2016 

J: betreft artikel 9b 

onderwerp: beschikbare informatie over 
uitvoerinqskosten op website 

1 juli 2016 

J: betreft artikel 9c 
onderwerp: procedure UPO-model 

1 januari 2016 

J: betreft artikel 9d 
onderwerp: elektronische 
informatieverstrekkinq 

1 juli 2015 

J: betreft artikel 9e 
onderwerp: pensioenreqister 

1 juli 2015 

J; betreft artikel 9f 

onderwerp: faserinq pensioenreqister 

1 juli 2015 

K: betreft artikel 10 
onderwerp: technische wiiziqinq 

1 juli 2016 

L: betreft artikel 18 en 20 
onderwerp: technische wiiziqinq 

1 januari 2016 

M: betreft artikel 25 
onderwerp: technische wiiziqinq 

1 januari 2015 (terugwerkende kracht) 

N: betreft opschrift van hoofdstuk 8 

1 juli 2015 

0: betreft artikel 34 
onderwerp: technische wiiziqinq 

1 juli 2015 

P: betreft artikel 36 

onderwerp: toedelinq taken aan AFM 

1 juli 2015 

Q: betreft artikel 40a 

onderwerp: publicatie statistische gegevens 
over individuele fondsen door DNB 

1 juli 2015 

R: betreft artikel 51a 
onderwerp: wiiziqinq boetecateqorie 

lid 1 en 2: 1 juli 2015 
lid 3: 1 januari 2016 

S: betreft artikel 52b 

onderwerp: overqanqsrecht artikel 9, tweede lid 

1 juli 2016 

S: betreft artikel 52 b 
onderwerp: overqanqsrecht artikel 4 

1 januari 2016 

S: betreft artikel 52d 

onderwerp: overgangsrecht reglementair te 
bereiken pensioenaanspraken 

1 januari 2016 

T: betreft bijlage bij artikel 32 

Onderwerp: witwassen 

1 januari 2016 




